Mar inż. JAN 


EDO 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK STALOWNI MAR- 
TENOWSKIEJ. HUTY IM. LENINA 


NAJDROŻSZY MĄŻ, TATUŚ, SYN i BRAT 


przeżywszy lat 40, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 20 listopada 1972 roku. 


Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 22 bm. o godz. 13 
na cmentarzu w Grębałowie, o czym zawiadamiają 


pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
ŻONA, DZIECI, RODZICE, BRAT i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 3, Rakowicka 26, tel. 579-31 
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